BIULETYN BRANZOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 r. Nr 109 (839) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OLO.4210.3.2021.EN z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmiany taryfy Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. 2 
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Łódź, dnia 20 kwietnia 2021 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OEO.4210.3.2021.EN 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania 
administracyjnego (Dz.U 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 47 ust.1 i 2 oraz art. 23 
ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiebiorstwa energetycznego 
Otwocki Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
z siedziba w Otwocku, ul. Andriollego 64 
zwanego dalej: ,Przedsiebiorstwem" 


zawartego w pi$mie z dnia 10 marca 2021 r. (pismo znak: OZEC/265/2021), uzupetnionego 
pismem z dnia 31 marca 2021 r. (pismo znak: OZEC/330/2021) w sprawie zatwierdzenia 
zmiany taryfy dla ciepta 


postanawiam 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2020 r. 
nr 0OŁO.4210.10.2020.EN, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo 
i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2020 r. 
nr ŁO.4210.10.2020.EN ogłoszoną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - 
Ciepło” Nr 193 (536) z dnia 17 lipca 2020 r. została zatwierdzona, ustalona przez 
Przedsiębiorstwo, taryfa dla ciepła na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do 
stosowania. Zgodnie z oświadczeniem Przedsiębiorstwa taryfa została wprowadzona do 
stosowania z dniem 20 sierpnia 2020 r. 
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Pismem z dnia 10 marca 2021 r. (pismo znak: OZEC/265/2021), uzupełnionego pismem 
z dnia 31 marca 2021 r. (pismo znak: OZEC/330/2021) Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę 
taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 
2020 r. nr OŁO.4210.10.2020.EN poprzez uwzględnienie w niej stawek opłat za przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej, w związku z planowanymi inwestycjami w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub 
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne 
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony. 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy 
okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 $ 1 Kodeks postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479^? Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego 
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 
90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z 
art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755). Strona może ubiegać się o 
zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, 
stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 

4. Wtrakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję 
(art. 127a $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). 


BIULETYN BRANZOWY - Cieplo Nr 109 (839) 21 kwietnia 2021 r. 


5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
ponieważ jest zgodna z żądaniem strony (art. 130 $ 4 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

6. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki - Ciepło”. 

7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 


JE 


Renata Mroczek 
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Prezes Zarządu 
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Wzysztof Balcerzak 
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W taryfie dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki NrOŁO.4210.10.2020.EN z dnia 17 lipca 2020 r., w Biuletynie 
Branżowym URE Ciepło z dnia 17 lipca 2020 r. Nr 193(536) „Część 4 rodzaje 
oraz wysokość cen i stawek opłat” otrzymuje brzmienie: 


CZĘŚĆ 4 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


1. _ Rodzaje cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych. 


Cena/stawka 


Grupa taryfowa J Jednostka miary | es 
CENY ZA ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA 
zu MW/rok | 149.865,31 
SIS CANGA zł/MW/me | 1248878 — 
CENA CIEPŁA 
C1, C2, C3, C4 zu 52.05 | 
CENA NOSNIKA CIEPLA 


— T m 


C1, C2, C3, C4 zi/m? | 13,61 i 


STAWKA OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA ZAMÓWIONĄ MOC CIEPLNĄ 


GG ziMW/mc 7.442,41 
STAWKA OPLATY ZA CIEPLO 
GG zuGJ 49,09 
STAWKI OPŁAT STAŁYCH ZA USŁUGI PRZESYŁOWE 
4 | zł/MWirok | 25.988409 
zi/MWim-c | 2.165,68 | 
E zł/MW/rok 18.773,59 | 
zi MW/m-c | 1.564 A7 | 
pa złMWirok | 17.633,69 
zł/MWim-c 1.469,47 
C4 zI/MWirok | 24.422,17 
zł/MW/m-c 2.035,18 


STAWKI OPŁAT ZMIENNYCH ZA USŁUGI PRZESYŁOWE 


C1 zGJ 11,45 
C2 || ZKGJ 10,21 
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z/GJ | 9,27 
ZGJ | BM | 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i 
usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 


2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


Średnica przyłącza DN | Stawka opłaty netto 


mm | zł/mb 
DN 65 o j| 273,75 
DN 100 | 331,25 


Stawki opłat za przyłączenie nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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